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Stanisław Psztykiewicz 


Majster szklarski, 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej chorobie opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarl w dniu 17 Styeznia 1883 r. 


Stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Kolegów zmarłego, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadze- 
nie zwłok odbyć się mające w Piątek dnia 19 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu pod |. 4 przy ulicy Wiślnej 
wprost na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


